142                                           I.  Die Gase.
maBstab am oberen Ende von 6 an nach links den Druck linden, der / entspricht. Man erhalt reichlich 6,9 p0. Der Enddruck ist also rund 7 - 0,9 = 6,3 at abs.
Die absolute Gasarbeit fiir die adiabatische Zustandsanderung, die gleick der Anderung der Gasenergie ist, kann, sobald die Tempe-raturen aus Tafel II ermitt elt sind, fiir eine Gasmenge von 1 cbm von 0°, 760 mm aus Taf el I abgegriffen werden (Kurven fiir die Warmeinhalte bei konstantem Volumen).
Taf el II ist fiir veranderliche spez. Warmen entworfen. Sie gilt genau nur fiir die eigentlichen Gase. Fiir Peuergase kann sie mit um so groBerer Annaherung verwendet werden, je mehr iiber-schiissige Luft und je weniger Wasserdampf sie enthalten.
Eine groBere Gasentropietafel des Verfassers fiir Gase und be-liebige Feuergase bis 3000° ist in der Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ingenieure 1916, S. 637 erschienen (vgl auch Bd. II, 3. Aufl. S. 375 u. Taf. II). Dorfc ist gezeigt, wie man fiir ein bestimmtes Feuergas oder fiir reine Luft je mit einer einzigen Entropieknrve konstanten Druckes und konstanten Volumens auskommen kann, wenn man in geeigneter Weise von dem in der obigen Tafel II angebrachten MaBstab Gebraucb, macht.
Beispiele zur Entropietafel.   1. (Vgl. Abschn. 26, Beisp. 1.)
Luft von 100° wird auf den 15,73 ten Teil ihres Raumea adiabatisch ver-dichtet. Wie hoch steigen Druck und Temperatur? (Spez. Warme veranderlich.) Vertikale an. Um n zu erhalten, hat man von dem Tcilpunkt 1/15 des oberen VolumenmaBstabes schatzungsweise das Stuck bis zum Toil 1/15,73 (kurz vor 1/16) abzugreifen. Mit dieser Strecke im Zirkel bestimmt man nq zwischen der Vertikalen durch a und der Kurve 1/15 VQ. Hierdurch ergibt sich n bei 780°. Um die Drucksteigerung zu erhalten, geht man zunachst von a nach b (auf die Kurve #>0) und dann von b senkrecht nach oben bis auf die Hohe von 780°, Punkt r. Dieser Punkt liegt zwischen den Druckkurven 50 p0 und 25 p0. Die ihm entsprechende Druckkurve erhalt man z. B. durch Abtragen der Strecke sr vom Teilpunkt 25 der oberon Druckskala nach links; man kommt auf den Teil 45. Der Druck steigt also um das 45facho.
2. (Vgl. Abschn. 26, Beisp. 3.)
Gase von 1700° dehnen sich adiabatisch auf den 3,5fachen Rauin aus. Wie tief fallen Temperatur und Druck?
Vertikale gh. Um h zu erhalten, greift man, da die Kurve 3,5 v0 nicht eingezeichnet ist, auf dem oberen VolumenrnaBstab die Strecke zwischen 3 und 3,5 ab. — Mit dieser Strecke im Zirkel bestimmt man mh zwischen der Vor-tikalen und der Kurve 3% h ergibt sich hiermit in einer Hohe von 10<>5°. (Zweckmafiig ist es, die Hilfslinien auf Pauspapier zu ziehen.)
Den Druckabfall findct man, indem man zuniichst von g nach der Kurve
§> heriibergeht (Punkt i) und von I vertikal herab bis zur Hoho von mh (Punkt k). ie dem Punkt k entsprechende Drucklinie konnte man linden, inclem man mit Ik auf dem DruckmaBstab nach rechts ginge. Daboi kommt man fiber die Tafel hinaus. Man kann aber ebensogut nach links abtragen und gelangt dadurch auf den Teilstrich 5. Der Druck fallt auf den iunften Toil seinos Anfangs-wertes. (Vgl. die etwas verschiedenen Werto fiir FeucTgase, Abschn. 26, Beispiel 3.)hn. 45.)
